MELANIA 


CZAMARA 


KOCHANA CIOCIA 


DYPLOMOWANA PIELEGNIARKA, 

ZOLNIERZ ARMII KRAJOWEJ ps. " JEDLINA ", 
ODZNACZONA KRZYZEM PARTYZANCKIM, 
KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, 
SREBRNYM KRZYZEM ZASLUGI, ODZNAKA ZA WZOROWA 
PRACE W SLUZBIE ZDROWIA. 


przeżywszy lat 92, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona 
Sw. Sakramentami zmarła dnia 29 lipca 1997 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłej odprawione 
zostanie w poniedziałek dnia 4 sierpnia 1997 r. o godz. 11% 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SIOSTRZENICA i RODZINA 


